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FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 


Method of 


Inspection Comments 
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WALL THICKNESS MEASUREMENT 
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—— READING 1 
—— READING 2 


—— READING 3 
READING 4 
READING 5 

———— READING 6 

—— READING 7 


Location 


Deviation 
Aw TOLERANCE 
(max-min) 


READING 1 
L= 0" 


READING 2 
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READING 3 
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Calibration Result 
Actual Block Thickness: 
Sitescan 250 Measured Thickness: 


Measured by: Audited by: E Preliminary Approval: 


| Rev | ge 

New Issue P/O D412-664-201 
| B | 06.03.09 | Tolerance for 5.237 was +/-0.001 KJ/JLM ees. ol 
Dwg Rev. updated PKJJLM | 
| D | 10.08.03 | Dimension 124.362 was 124.36 [KJ OoOO O 


E 12.06.04 | Wall thickness form added 
F | 15.03.03 | Dwg Rev updated 
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